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1, RUANG LINGKUP 
Standar ini meliputi definisi, bentuk, syarat mutu, cara pengam- 
bilan contoh, cara uji, syarat lulus uji dan syarat penandaan 
cetakan genteng lengkung rata. 

2. DEFINISI 


2.1. Yang dimaksud dengan cetakan genteng lengkung rata adalah suatu 


3. 


BENTUK CETAKAN 


Cetakan genteng lengkung rata dinyatakan dalam bentuk seperti 


pada Gambar 1 dan Gambar 2 di bawah ini. 


Bee | 


CETAKAN GENTENG LENGKUNG RATA 


bagian alat dari mesin press genteng yang terdiri dari dua blok 
metal (logam) yang masing-masing dipasang pada dudukan cetakan 
atas dan dudukan cetakan bawah 'serta mempunyai bentuk permukaan| 
sedemikian rupa sehingga lempung plastis yang tertekan Pantas" 


Z 
nya dapat berbentuk genteng lengkung rata (lihat SI! 1127 - 84, 
Mesin Press Genteng Tipe Ulir Manual). 


Mesin Press Genteng Tipe Ulir Manual. 


Yang dimaksud dengan genteng lengkung rata adalah sesuai dengan 
SI 0022 - 81, Genteng Keramik, butir 2. | 
Catatan : 

8. Cetakan dikenal dengan istilah matres dalam masyarakat, 

b. Genteng lengkung rata dikenal dengan istilah genteng palen- 


tong. 


Gambar 1 Gambar 2 
Cetakan Bawah Cetakan Atas 


SAS LA Sa EN BA. 


4. 


SYARAT MUTU 


. Ukuran 
Ukuran cetakan bagian atas dan bagian bawah untuk genteng leng- 
kung rata ukuran kecil, sedang dan besar dengan variasi susut 
jumlah lempung yang digunakan dapat dilihat dalam tabel #'dan 


Gambar 3, serta tabel Ii dan Gambar 4. 


Tabel I 
Ukuran Cetakan Bagian Atas untuk Genteng 
Lengkung Rata Ukuran Kecil, Sedang dan Besar 


Ukuran dalam : mm 


Cetakan Cetakan Cetakan 
Genteng kecil Genteng sedang 
SUSU Jumlah 
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Ukuran Cetakan Bagian 
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Gambar 4 


Cetakan Genteng Bagian Bawah 
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6. 


& 


.2. Toleransi 


Cetakan genteng lengkung rata harus memenuhi toleransi u 


kuran sebesar t 0,5 mm. | 
“3. Sifat Tampak 
Blok cetakan genteng harus halus, bebas dari cacat seperti 
retak, berlubang, krepus serta kerusakan lain yang merugi- 
kan dalam pemakaian. 
“4. Sifat Bahan 


Bahan yang digunakan untuk pembuatan blok cetakan minimum 
adalah besi tuang kelabu kelas 15 (BTK 15), dengan sifat 
bahan harus mepenuh syarat seperti tercantum dalam 
SIT 0167 - 7 “Mutu dan Cara Uji Besi Tuang Kelabu . 


. CARA UJI PENGAMBILAN CONTOH 
.L. Cara pengambilan contoh dilakukan secara acak. 


.2. Jumlah contoh : 


Untuk setiap kelompuk sampai 100 (seratus) buah dianbi! 
Satu contoh, kecuali ditetapkan lain atas dasar persetuju 


ati antara pihak produsen dan pihak konsumun. 


. CARA UJI 


|. Pengujian ukuran dan toleransi dilakukan dengan mengukur 


pn dirut kailAd bebaa Le 


gal mengounakon alat ukur dengan 


kera bitian La sa 


3.2. Pengujian sifat taupoak dan sifat bahan, dilakukan menurut ' 


v5 2) 


Cara yang tersebut dalam SIT Oto? 


. SYARAT LULUS UJI 


Cetakan genteng dinyatakan lulus uji, apabila dapat memenuhi 


seluruh persyaratan pada butir 4. 


ca 


. SYARAT PENANDAAN 


el. Pada produk : merek / nama pabrik 
.2. Pada Tabel dinyatakan : 
- Jenis cetakan genteng 


- Ukuran genteng 


- Susut jumlah lempung yang digunakan. 


3. Keterangan lain yang dianyaap perlu. 
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